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Bet Ersatzteilbestellungen ist in jedem Fall die Katalog Nummer sowie dte Kurzbezeichnung der Tafel, die Ersatzteil-Nummer und die Stück¬ 
zahl anzugeben. 

Bei Änderungen von Ersatzteilen kommt jeweils eine neue Tafel zur Ausgabe, die auch eine neue Kurzbezeichnung vom Werk erhält (z. B. 
M 9 ah Diese Tafel muß von Ihnen im Ersatzfeilkatalog nachgeheftet werden. 

Bei dem angeführten Beispiel würde die Tafel M.9 a hinter der alten Tafel M 9 eingeheftet werden. 

Nachstehend geben wir Ihnen die Zusammensetzung der Ersatzteil Nummern bekannt: 

Beispiel: 30 35- 29 260/02 

30 Baumuster Barkas B 1000 

35 — Hauptgruppe der jeweiligen Baugruppe 

29 260 eigentliche Ersatzteil Nummer 

Erscheint nach dem Schrägstrich (/.) eine 0 r so ist das Teil in seiner Form unverändert geblieben, währenddessen die nach dem Schrägstrich 
folgende Ziffer (1-9) die jeweilige Änderung besagt. Die letzte Ziffer gibt die Große der Zeichnung an. 
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Foreword and instruchons 


With this present edition of the spare parts catalogue for the 
small trucks Barkas B 1 000 from the production of the VEB Barkas 
Werke, Karl Marx-Stadt, you will have the possibility to find and 
ta sign every piece you need without difficulty and exactly be- 
cause you have in the catalogiie only numbered illustrations. 

The catalogue Es so detailed that all parts which are belonging 
to an aggregate are concentrated if possible on one plate, 
Where there is no possibility the connection pieces to the next 
table signed in pale manners and without spare part number, 
At several parts (e, g. brake tubes and brake hosesJ the aggre- 
gates in which this parts are monuted you see as Silhouette, 
On the tables for locks, parts for front an rear axles you find 
added pictures.The strongly signed parts on this added picfu- 
res will teil you parts conteins the plate (e. g. lock for the right 
door or parts the right front axleh 

In giving order for delivering of spare parts you will please do 
the following. 


Sample; 

Catalogue number 
Letter for the group with 
number of the plate 
Ordering number 
Guantity 


Nr. 22 B 1 000 
M/S 

3011 33221/03 
1 0 pieces 


Each piece has Ets ordering number, and if necessary a far- 
ther added number, e. g. (4). This number talls how many pie* 
ces of this part are mounted in one aggregate, If the pari has 
no added number put (an porantheses) anly one part is neces¬ 
sary, 


Buying From spare parts 

Our clientship in foreign country we beg in case of questions 
to spare parts and repairing to apply the general representa- 
tion of their country. 

The general representation in foreign countries we beg to di¬ 
rect all Orders a, s. o. concerning spare parts to 

VEH Kraftfahrxeug-Ersalzteilvertrieb 

Abteilung Export 

Karl-Marx-Sfadi 

Rößlerstraße 27 

and electrica! spare parts to 

VEH Fahrzeugelektrik 

Abteilung Export 

Thalheim Erzgebirge 

KarLMarx-Straße 10 a 








Attention! 


> 


In giving Order for spare parts you must call in each case; 

1. catalogue number 

2. lettre of the group wlth the number of the plate 

3. spare parts number 

4. pieces 

If spare parts ar spare part number must be changed you will receive a new plate to sew in the catalogue. The signement is so that 
e. g. to the plate M'9 the new plate M 9 a must be added. 

On the plate M 6 the numbers for the oversize pistons are signed. Here you find this list in your ianguage. 



0 

Piston assy* 

Piston 

Piston ring 


1. oversize 

73,75 

312 0 03 502 14 

312 0 03 010 12 

312 0 03 011 

1- 

2. oversize 

74,00 

312 0 03 502 24 

312 0 03 010 22 

312 0 03 01 1 

2- 

3. oversize 

74,50 

312 0 03 502 34 

312 0 03 010 32 

312 0 03 011 

3- 

4. oversize 

75,00 

312 0 03 502 44 

312 0 03 010 42 

312 0 03 011 

4- 

5. oversize 

75,50 

312 0 03 502 54 

312 0 03 010 52 

312 0 03 011 

5 


Piston assy. = piston + 3 piston rings + pin + 2 wire snap rings 













The spare-part number, which you give in Order, is so assorted as following; 


e. g. 

3035 29 260/02 

This number means: 

30 = type ßarkas B 1 000 

35 — 1 main group of the group 

29 260 — spare-part number itself 

The „0" after the fraction stroke shows that the part has no changement, while the numbers 1 - 9 after it signs the changement at the 
time. The last number calls the size of the drawing. 














Main-groups 


11 Engine 

12 Carbureitor, fuel pump 
1 3 Air cleaner 

1 4 Blower with bearing 

15 Cooling 

16 Electrical equipment for the engine 

17 Monuting for the engine and the gear box 
1 3 Exhaust 

1 9 Fuel tank and fuel line 

20 Heating System 

21 Clutch 

22 Gear box 

23 Propeller shafts 

31 Floor and engine cover plate 

32 Steering column assembly, steering column change, steering 
rod 

33 Foot brake, hand brake, brake master cylinder and brake 
lines, foot clutch with clutch master cylinder and lines 

34 Springiness 

35 Front axle and rear axle 

36 Oil brake front and rear whee! 

37 Wheels and tyres 


38 Trailer coupling with tow hook 
41 Front and rear bumper 

44 Instrument panel and electrical equipment for Instrument 
panel 

47 Electrical equipment 

48 Tools 

4? Single'purpose tools 
55 ßodies 







Tabfe ol conlents 


Group M Plate 

Engine lype 312 016 

Engine with and without attadiing parts 1 

Engine with gearbox compl. and Suspension 2 

Cylinder block with crankcase 3 

Carburetter flange 4 

Three-lever breaker 5 

Crankshaft, piston and piston rings 6 

Cylinder head compl., fan, fan drive shaft 7-9 

Engine bonnet 1 0 

Clutch and clutch mechantem 1 1 -1 6 

Carburetter type H 362-21 1 7-18 

Carburetter control likage, air cleaner 19-20 

Radiator, water pump, coofin air fhermostaf 

and cooling water pipes 21-22 


Group K 

Fuel tank compi. 1 - 2 

Fuei pump 3 

Fuel line 4 

Exhaust pipe 5 


> 


Group G Plate 

Gearbox type EGS 4-16,1 1 

Gearbox compf. 1 

Gearbox casing 2 

Gear shift cover, preselection change and gear- 
shift-lever shaft 3 

Gear shift bridge 4 

Free wheel and medianism 5-6 

Gear wheels with detent and gear shafts 7-10 

Differential gear unit 11-12 

Group V 

Fron! axle and sleering 

Front wheel drive right and left compl. 1 

Suspension tube with trailing link compl., right 

and left 2 

Suspension tube with trailing tink, Suspension 

tube support, torsion barsand shock absorbers 3-4 

Brake drum, wheel hub and wheel brake compl., 
right and left 5-6 

Universal joint housing and front axle shaft right 
and left 7-8 


















Plate 


> 


King pin and Support right and left 9-10 

Steering gear compl. and steering gear case 1 1 

Steering gear * single parts 12 

Drop arm, steering transmission parts 13 

Steering column compl 1 4 

Steering wheel, steering column Support, 

steering tube 15-17 

Gear casing, gear shift lever, steering column 
covering 18-19 

Steering column bradcet and free whee! change 20 

Gear shift transmission parts 21*24 


Group H 
Recxr axle 

Rear wheel drive compl., right and left 1 

Suspension tube with trailing link compl,, right 

and left 2 

Suspension tube with trailing link, Suspension 

tube support, forsion bars and shock absorbers 3 4 

Brake drum, wheel hub and wheel brake 

compl,, right and left 5-6 


} 


Plate 


Group B 
Frein 

Master cylinder i 

Compensator reservorr and brake mechamsm 2 

Brake lines and brake hoses 3 .^ 

Wheel brake with brake cable assembly, front 

right and left 7.3 

Wheel brake, rear right and left 9 

Wheel cylinder - single parts ]Q 

Hand brake 11-12 

Wheels and tyres ] 3 


Group A 
Bodies 


Closed bodies compl. ^3 

Bumper and decorafe frame 4.3 

Side door, front, right and left £.7 

Side window, front, right and left 3.9 

Door look for side door, front, right and left U)-l 1 
Side door for box-car f 2 

Side daor without wrndow for utiJity car, 

small bus and ambufance-car 13 








> 


Plate 


Door look for side door 1 4 

Rear door compl, and rear door without 
window 1 ^ 

Door look for reardoor 16 

Front seats 1 ? 

Windscreen, rear door window and side 

Windows front 18 

Rear door window and slde Windows for utility 

car and small bus 1 ^ 

Rear door window and side Windows for 
ambulance-car, partition panel window for 
ambulance-car 20 

Rubber joint and floor mat 21 -22 

Engine bonnet and steering gear case cover 23-24 

Covering for ambulance-car and smafl bus 25 

Equipment for ambulance-car 26 

Croup E 

Spark plugs, ignifion lead and ignition coil 1 -2 

Breaker with cam 3 

Dynamo FEK 12 V, 220 W 4 5 

Starter FER 1 2 V, 0,8 HP 

and EGS 12 V, 1 HP 6-8 


Plate 


Headlamps, number plate lamp, combined 

flasher-tail stop and back-up lamp 

9 11 

Windscreen wiper 

12-13 

Instrument and Instrument panel 

14-15 

Cable-horness 

16-18 

Rubber gaskets 

19 

ßattery 1 2 V, 56 Ah 

12 V, 70 Ah 

20 

Bectrical equipement for ambulance-car 

21 

Group W 

Heating for eng ine 312 016 

1 -3 

Cable-harness for adjunct heating 

4 

Tool and furnishings 

5-8 

Sun vlsor and glove box 

9 









Catalogue nr. 22 B 1000 




Edition 1 963 


CATALOGUE 

de pieces de rechange pour la fourgonnette Barkas B 1000 


VEB BARKAS-WERKE ■ KARL-MARX-STADT ■ KAUFFAHRTEi 31 ■ TEL 58561 ■ TELEGRAPHE 057 327 


Introduktion et utilisalion 


En commondant des pieces de rechange, la presente edition du 
catalogue de pieces de rechange pour les fourgonnettes Barkas 
B 1 000 de la production du VEB Barkas-Werke, Karl Marx-Stadt, 
vous rend possibie ä signer exacfement chaque piece dont vous 
avez besoin. 

Le catalogue est portage de cette moniere que toutes les pieces 
contencmtes ä un graupe se trouvent, en tont qu'il etait pos¬ 
sibie, sur une planche. Oü cela n'etait pas possibie, on a figure 
les pieces jointes sur [a planche suivante mat et sans numeros 
de commande. Sur les planches de quelques pieces Epar exemple 
tuyauteries et tuyaux de frein} les agregats y appartenants 
sont figures camme Silhouette. Sur les planches avec [es serrures 
de porte, les pieces de Lessieu avant et arriere on trouve des 
illustrations additionneNes Les pieces fort marquees de ces il 
lustrations additiannelles indiquenf de quelles pieces il s agit 
sur cette planche Eparexemple: serrurede porte droite ou pieces 
pour le töte droit de l essieu avant etc ). 

II tauf commanderles piecesde rechange de la moniere suivante; 

Nr. du catalogue de pieces de 
rechange 

Lettre du groupe avec nr. de la 
planche 

Nr. de la piece de rechange 
Nombre de pieces 

Chaque piece est pourvue d un numero de commande et, s’il 
est necessaire, d un nombre entre parentheses, Le nombre enlre 


nr. 22 B 1000 
M 8 

3011-33221/03 
10 pieces 


parentheses, par exemple (4), indique le nombre de pieces op- 
partenantes ä un agregot. S'i! n’y □ pas de nombre entre pa¬ 
rentheses, on a besoin seufement d une piece. 


Achat de pieces de rechange 

Concernant les questions relatives ä [ achat de pieces de re 
change et la reparation, nous prions notre clientele ä l etranger 
de s adresser ä la representafion generale de son pays, 

Nous prions les representations generales b Letranger d adres- 
ser toufes fes questions concernantes les pieces de rechange 
a Io maison 

VEH Kraftfahrzeug -Ersatzteilvertrieb 

Abteilung Export 

Karl-Marx-Sladt 

Rößlerstraße 27 

Les pieces pour l equipement electrique vous voufez Com¬ 
mander, s'il vous plait, au 

VEH Fahrzeugelektrik 

Abteilung Export 


Thai heim Erzgebirge 

KarE-Marx-Straße 10 a 










Attention 


En commandant de pieces de rechange, il faut indiquer en tout cas le numero du calalogue ainsi que la lettre du groupe avec le numero de la 
planche, le numero de com man de et le nombre de pieces. 

SIE se produis des modificatians de pieces de rediange nous edtterons une nouvelle planche que recevra aussl une nouvelle designation 
fpar exemple M 9 a). Cette planche dait etre mis par uous au cataiogue de pieces de rechange. A l'exernple susdit, iE faut mettre la planche 
M/9 a derriere Ea planche M 9. 

Sur la planche M/6 vous trouvez les numeros de commande pour des pistons surmesures* Voilä ce tableau en francats: 




0 

Piston cpi. 

Piston 

Segment de piston 

1 . 

Dimension 

73,75 

312 0 03 502 14 

312 0 03 010 12 

312 0 03 01 1 1- 

2 . 

Dimension 

74,00 

312 0 03 502 24 

312 0 03 010 22 

312 0 03 01 1 2- 

3, 

Dimension 

74,50 

312 0 03 502 34 

312 0 03 010 32 

312 0 03 01 1 3^ 

4. 

Dimension 

75,00 

312 0 03 502 44 

312 0 03 010 42 

312 0 03 01 1 4- 

5. 

Dimension 

75,50 

312 0 03 502 54 

312 0 03 010 52 

312 0 03 01 1 5- 


Piston cpL pisfon -j- 3 segments de pistan -|- axe de piston j- 2 freins d axe de piston. 




















Ci-dessous nous vous mformons de la composition des numeros de pieces de rechange, 

Exemple: 30 35 ■ 29 260 02 

30 — type Barkas B 1000 

35 groupe principal du groupe de consfruction correspondant 

29 260 — nurnero de pieces de rechcmge 

S il se trouve derriere la Eigne oblique un zero, la piece de rechange est resfee invariable dans sa forme, pendanf ce temps le chiffre (1 9) se 
trouvant immediatement derriere la ligne oblique indique la modtficafton correspondante. 

Le chiffre dernier indique le grandeur du dessin. 





Oroupes principals 

11 Moteur 

12 Carburateur, pompe d alimentation 
1 3 Filtre □ air 

1 4 Ventiiateur avec butee 
1 5 Refroidissement 

1 6 Equipement electrique pour le moteur 
1 7 Support pour le moteur et fa transmisslan 
18 Systeme d'echappemenf 

1 9 Reservoir a carburanf et eonduite de corburant 

20 Chauffage 

21 Embrayage 

22 Transmission 

23 Arbres de transmission 

31 Plancher et recouvrement du moteur 

32 Colonne de direction, commande de vitesse sur volant de 
direction, barre de direction 

33 Frein au pied, frein a main, maitre cylindre et tuyauterie de 
frein, embrayage au pied avec marfre-cylindre et tuyauterie 
d'embrayage 

34 Suspension 

35 Essieu avant et essieu arriere 

36 Frein ä huile, roue avant et arriere 


37 Raues et pneus 

38 Dispositif d'attelage avec crochet 
41 Rare chocs avant et arriere 

44 Tableau de bord et equipement electrique 

47 Equipement electrique 

48 Gutillage 

49 Outils specials 
55 Carrosseries 



Rpdtateur, pompe ä eou f thermostat d eau et 
conduites d eau de refroidissement 


21 22 



Graupe K 

Reservoir ä carburant cpl. 
Pompe d'afimentation 
Conduite de carburant 
Systeme dechappement 


1-2 

3 

4 

5 


Planche 


Graupe G 

Transmission type EOS 4-16/Lt 

Transmission cpl 1 

Carter de boite de vifesses 2 

Couvercle du carter de changement de vitesse, 

changement de vifesse ä preselecteur et axe du 

lavier de commande du changement de vltesse 3 

Pont de commande du changement de vitesse 4 

Roue libre et commande 5-6 

Roues de transmission avec appareil de Synchro¬ 
nisation et arbres de transmission 7-10 

Engrenage differentiel 11-12 

Graupe V 

Essieu avant et direction 

Mecanisme de roulement, avant.a droit etgauche, cpf. ] 

Tube-support avec bras oscillant longitudinal, d 

droit et gauche, cpl. 2 

Tube support avec bras osdljant longitudinal, 

support, barres de torsion et amortisseurs, d droit 

et gauche 3-4 

Tambour de frein, moyeu de roue et frein sur 

roues cpl, d droit et gauche 5-6 









Planche 


Boitier du Joint de transmission et arbres d'essieu 

avant, ä droit et gauche 7-8 

Axe pivof de fusee dessieu avant et support, 
d droit et gauche 9-10 

Mecanisme de direction cpL et boitier de direction 1 1 

Mecanisme de direction ■ pieces 1 2 

Levier de commande de direction, pieces de trans 

mission de direction 1 3 

Colonne de direction cp!. 14 

Volant de direction, coussmet de colonne de 

direction, tube de direction 15-17 

Carter et levier de commande de changement de 

vifesse, revetemenf de colonne de direction 1819 

Support de colonne de direction et mecanisme de 

roues libres 20 

Pieces de transmission de changement de vitesse 21-24 

Graupe H 
Essieu arriere 

Mecanisme de roulement cpL, droit et gauche 1 

Tube support avec bras osällant longitudinal cpL, 

droit et gauche 2 

Tube support avec bras osällant longitudinal, support, 
barres de torsion et amortisseurs, droits et gauches 3-4 


Planche 


Tambour de frein, moyeu de roue et frein sur roues 

cpl., droit et gauche 5-6 

Graupe B 
Frein 

Maitre'Cylindre de frein 1 

Boitier de differentiel et commande de frein 2 

Tuyauteries et luyaux de frein 3 = 6 

Frein sur roues avec tirette ä cdble de frein, avant, 

droit et gauche 7 8 

Fein sur roues, arriere, droit et gauche 9 

Cylindre de frein de roue - pieces 1 0 

Frein d main 11 -12 

Roues et pneus 1 3 

Graupe A 
Carrosseries 

Carrosseries fermees cpl. 1 -3 

Pare-chocs et cadre de decoration 4-5 

Porte de cabine du Chauffeur, droite et gauche 6-7 

Penetre de porte de cabine du Chauffeur, droite 

et gauche 8 9 

Serrure de porte de cabine du chauffeur, droite 

et gauche 10*11 






Planche 


Porte laterale pour fourgonnette 1 2 

Porte laterale nonvitree pour fourgonnelte 

combinee, mikrobus et voiture d’ambulance 13 

Serrure de porte laterale 1 4 

Porte arriere vitree cpL et porte arriere nonvitree 1 5 

Serrure de porte arriere 16 

Sieges de cabine du diauffeur 17 

Rare brise, vitre de portiere arriere et fenetres 

laterales de cablne du chauffeur IS 

Vifre de portiere arriere et fenetres laterales 

pour fourgonnette combinee et mikrobus 1 9 

Vitre de portiere arriere et fenetres laterales 

pour voiture dambulance 20 

Vitre de parat de separtion pour voiture dambulance 

Profils de gommage et paillasson de plandier 21 -22 

Recouvrement du moteur et revetement de 

colonne de dlrection 23-24 

Revetement Interieur pour voiture dambulance 

et mikrobus 25 

Pieces pour equipement de voiture dambulance 26 

Graupe E 

Bougies dallumage, cables de bougie et 

bobines d'allumage 1 2 



Planche 

Rupteur ä 3 leviers avec came 

3 

Dynamo FEK 12 V, 220 W 

4-5 

Demarreur FER 12 V, 0,8 CV 
et EGS 12 V, 1 CV 

6-8 

Projecteurs, eclairage de plaque de police feu clignotant 
feu arriere, feu stop et projecteur de marche-arriere 9-11 

Moteur d'essuie glaces 

12-13 

Instruments et tableau de bord 

14-15 

Cables 

16-18 

Douilles de gommage 

19 

Batterie 1 2 V, 56 Ah 

12 V, 70 Ah 

20 

Equipement electrique pour voiture d ambulance 

21 

Groupe W 

Chauffage pour moteur type 312 016 

1-3 

Cabies pour chauffage additionnel pour voiture 
d ambulance et mikrobus 

4 

Outillage et accessoires 

5 - S 

Pare-saleil et boite ä ganfs 

9 


Karajior JVs 22 B 1000 

HpäHiie 1963 


KaTajior 3anacHbix HacreH 

6biCTpoxoAHoro rpy3QBoro aBTOMOÖHJia Bapnac E 1000 


Hap. npeanp. EapKac-Bepice - Kapa-MapKc-UiTaAT-Kay^apTeH 31 - Tea. 58561 - ByKsonew. annapaT 057327 










OpeflHCJiOBHe H cnocoö ynöTpeÖJieHHfl 


®tq Infamie KaTajiöra jaimctitix nacTeli aih 6i>tcTpoxo;iiioi o 
rpy^OBoro aBTOMüöJBia EapKac E 1000 im n pOH3 bo ACTBa mi- 
p öah oro n p e a n p na tii e E a p Kac-] I e pKe 3 K apjr - M apnc-11I tu at, 
Aaer Bam bo3MOJR^octb ? JipH aamvie r 3 aiiacin»ix 'lacreii tohiio 
oaHaniiTb TpeöyesiMC actelte. 

®tot Karajior aanacHBix TacTen pacnjicHöHM na ■KöHCTpy kt n b - 
liue rpyiniw. ftee ^exa^ oTHoefinineeji k o£HOMy arporaxy ? 

COCTaK.xeHbl, HaCTOJIBKG BQ 3 M 05 KH 0 j Hfl O AH Oll TaQjiKD.C. 

Tao wm ne i$§jso»ciio ouoir, coeAiimtTa.iuiwe nacm k e.ieAy- 
lonieö TaÖAH^e nsofipaxveiiBi tvckao ir öea anicaaEBix iioMcpoB, 
IIpii ne kot opBix Aöia.rnix (imn nmipiiMep TopM03ime Tpyoo- 
npoBOAbi n nnnaHTii) aFperara, othocjijuiigcji r, aahhumh ao- 
TÜA H M H, II 306P a >Ke HU ica K C I BI y 3T ■ Ifpn AHepH BIX 3 a M Ita X, Ae - 
Tfuurx iiepe;pieii neu ii 3a ah er o mocta Haxo/piren na oTAejibSBix 
r ra6 ä ii pax e rpü ao 6anou i t i>ro n io6p amen uh, 0 1 j x beo qtm eac hhbic 
ACT ajm npii ötiix AOÖaBOHHBix iiaoöpASKeHifnx y KsaBiBa iot 3 o 
KOTOpBix AGTa.ii hx na 3 to ii TaÖAiipe jt/iöj ßejio {iianpiraiep: 
■IHMök A'XfT npanoH ABCpn it.tti ACTüTni npaison nepe^nen och 
II* T. A-) 

3 a n a c 1 1 i»r e aacni 3 a xas bi na iot e k ca o;iy 10 11 [ n m 06 pa som : 


HanpiiMcp: 


Karaior aanacnux nacTefi 
EyKBa rpynnbi c iiOMopoM i aöo, 
IIom cp ganacHon nacxn 
IllTyi; 


m 22 e idflo 

M/S 

3011 - 33221/03 

10 


Kidkahh AGrajiL oöoaiianoHa cboiim aaicaanBiM noMepoMTi, ecjm 
tic o 6 xo ai im o 3 o ah um naxoA>oTiiiMCor n civOÖkax hhcaom. ®to 
aiiccio, HanpEMCp ( 4 ), yiDmmaevr, cko.ibko m ryK Aamioii Ae ra.Tn 
npiiHaAJieJECHT k oahomy arperaTy. Kc.au ne iimoctüh mic.ia b 
ckoÖkax, TO EynvAaiO LCa toabko b 0/1.uoft agtojoi ruh. BGTituicu. 


nojiyMGHHG sanacHbix MacTeii 


Öthöchtojibho BOnpoGBi nOAyneHHH ganaCHBix qacTeii n po- 
MOHTa MBI IIPOCim lITllllItX K AT[ö 1 1 TOB 3 O FpatUlpCHj OOpaTllTBCH 
k rei-iep a.iLHO m y n p e actai > r r tc.,i i >ctb y it x CTpai i i>r * 

Mbi npociiM reiiepaABUBie npc actabhtojibciti a aa rpainipeii, 
nepCAa i’L nee aanpocBi o sanacHBix nac rax f|nipMc 

VEH Kmflfahrzeug-ErsDtiteilveHrieb 

Abteilung Export 

Karl-Marx-Stadl 

RöBferstraße 27 

II oct a bi ii ii i;o m aot RJi en a^t h o.’i einpo 06 opy ao b a h n j l hu jt h er CH 


VEH Fahrzeugelektrik 

Abteilung Export 

Thalheim Erzgebirge 

Karl Marx-StraBe 1 0 a 










BHMMaHue 


U\m gaieapix 3anaeHLix 'iacrßii b Ka&uOM öJEynae höoöxoahmü yifcasaiTL: 

1. HOMöp Karajiora 

2. öyKBa rpyimti c HOMöpoM TaÖJumu 

3. HOMep sanacHOH aacTn 
4* ultjk 


IIpH H3MpHöH hh x sanaenBix qacreß ii3AaeTCH iioiian CTpawma, kotoiwä riojtyaaeT Gano^cm hobjki OTMCTKy (Hanpimep M/9 a). 3 tr crpaiiHiia 
aoamria öbitb B^ejiaea Ba.Mii b itaxtuior aanacKBix Hacrea. 

Uppi [iMiiieyKa;miiiJOM npHMepe Taoamia M/9 a aonaam 6 mtl aaeaaiia 3a xafmi i\ei\ M/9. 

Ha Taojnme M/ß yKasami aaKaanne HOMöpa npesMepHMX iiopaiiHefl, 1? cjie/iyioirieM Bbi uaxo^uixö st h yKaaaiuni na pyccKOM h3bikg: 



0 

nopmeHL b cöope 

1. MCpa 

73,75 

312 0 03 502 14 

2. Mcpa 

74,00 

312 0 03 502 24 

3. Möpa 

74,50 

312 0 U3 502 34 

4. MGpa 

75,00 

312 0 03 502 44 

5. Mepa 

75,50 

312 0 03 502 54 


n op ui GH i> 1 10 p iu h üb , kojeB qa 


312 

0 

03 

010 

12 

312 

0 

03 

011 

1- 

312 

0 

03 

010 

22 

312 

0 

03 

011 

2- 

312 

0 

03 

011) 

32 

312 

0 

Ü3 

011 

3- 

312 

0 

03 

01(1 

42 

312 

0 

03 

011 

4- 

312 

Ü 

03 

010 

52 

312 

0 

03 

011 

5- 


riopiueiib ii coope = nopmcHL + 3 nopnmeBLix kojigh + nopniHöBOH najien 2 npeßoxpaiiHxöJiBHLix ko.iöh; 




I? ejie^yionieM mm eooOmaeM Ba>i cocTaiiJicmic HOMCpÖB aanaCHMX aac reii: 

HanpjiMCp: 

30 35- 29 260/02 

30 = Tin EapKac E 1000 

35 = Itanium rpynna coorBormBjmmen KOitCTpyRTHBHoii rpyxniM 
20 260 = ^eiicTBHrejitH hi h tiüMep aanacHOK aacxa 

HaxoÄHTBJi an ecqcmih iin jmxoM {/) 0 , to mvn^h onrajiaeij nonaMomioii « cnoen fj>opMC, siemjzy m-i HäxoAamä&ca 3a kocuh uiTpiixoM 

amvia 1 - 0 yittmiisaioT conrußTCT»yio n ieo a 3 Menemie. 1 loem& nee aimiro yKaaJ.maer do 'iMininy aopresica. 




[-;iaBHbie rpynnbi 


> 



11 ^liwraTejEL b coctoühhh Etinycica 

12 kapOKipaTop, TonjiHBHMii nacoc 

13 Bo:i^yniHLiH 

14 B^ltmiflTop c YKaa^KOa 

15 CHCTewa oxaam^eHiia 

16 0 JieKTpooÖ o p y ,a;o b ami e ^ iiiiraxejiH 

17 no^BecKa npu hoahoito Mexann3Ma 

18 CiicTewa BLinycKa raaa 

19 Toujiiibht# 6&k ii nponoa 

20 Otob^chhc 

21 Cnen,ieHne 

22 KopoöKä nepe^an 

23 EoKOBLie Kaplan hmg bh&w 

31 Hoji ii nepeicp litho puaraTe.na 

32 PyaeBas eojiokkb, nepemionCHiie na pyjießo-u mieec, py- 
jieuajf rara 

33 Ho;kti oä to p mö. 3 , py h moii TopMOB, t ,ji a 11 hmii ropM 03 hi>ih un- 
.'[HHAP H. TOpMOMHMC HpüUOiU’I, HOSKHÖG CpeiLieHMÖ O YJUÖi- 
H1IM HH^BH^pOM H npOBOflUMH 

34 Am o pTHsaipt ä 

35 üepe^HJifl ocb n aa^umi mögt 

36 l 1 [i^paBanaecTinfi Macjumi.ui TopMoa, nepe^nee ii aa^Hce 
Käieca 

37 niiiHM n Kojreca 

3H Cuenjiemie iipiinena h rar ob oä Kpion 


t 


41 Eytfjep, nepeAHHÖ n sa^Hiiii 

44 lljHTKa npu 6 opOB ii JMeKTpoofiopyAOBaime mimen opii- 

00 p OB 

47 0jieKTpooöopy^oBaHne 

48 ÜHCrpyMeHTM 

49 Oneniia^LHLie h hct py m e h t bi 

55 Kyaosa 












OrjiaaneHHe 


Fpynna M Ta&nma 

^BHraTejib THna 312 016 

ü cdope h ABiiraxCJiL 1 

^BiiraxcaB c KOpoÖKaft nepe^an b cöope n ho^bgckr 2 

Bjiok e ltapTepoM KOJieKaaxoro Bajia 2 

BcacbinaiOJiiiiH Taaneo Kapöiopaxopa 4 

KapTep TpexpLi^asKHOro irpep Maare ja 5 

KojicmiaTLifi Ba^ f nopuiHii h nopiTnieoLTc KOJiBica ß 

rOJIOBKcl LULlHH^pOB 15 CÖOpe, BtiHTHJMETOp, BaJHK 

i i« h riTJiRTop a iT ymm&m 7 - 9 

nepeicpBrTHe ABHraxcjm 10 

Giicrureime 11 - lß 

Kapniopaxop xhiir II 362-21 17-18 

A KBC.il OpaTOp J B Ö3p$ IIIIIM H (|>IM TsT p 19-20 

PaßjiaTQp, boahiiom naroc, xepMoexax n uuiaHrix 
MH oxjtaat^aioiueft roau 21-22 

fpynna K 

To im hbhH i 6 aic it n p hh a wen o cth 1-2 

Toujihbhhk nacoc 3 

ToiHiHBonpQBt>£ 4 

0 iiexe m a a un je na raaa 


5 


rpynna G Taöjnma 

KopoÖKa nepe^aM THna ETC 4-16/J1 1 

EopoÖKa nepe^an b cöopo 1 

Eapxep KopoOKTi nope^aa 2 

Kp uimta Kjäp oÖKH uepe^a^, npeABiM Ionen ne h 
pacnpeAejmrejiBHBii boji 3 

Mocthk BKJHOHeima 4 

M&xanz3x cBoöo^Horo xo^a Ö-G 

Oitojii>33niian iuecrepTi a co ciymmei CHHxpoBmjaTopa 
II BajflHKB KOpQÖKH ncpC^BT 7-10 

A m|Kjje p e h miaa bhbih irexaHirni 11-12 


fpynnaV 

IlepeAHaf] ocb h pyjieeoe ynpaajieHiie 

IlepcAHini arperax, npaBLiö it jicbbih, b cöope 1 

OiiopHaa xpyÖa c npo^OJii.noi pyjiCBoi T.aroH, 

npao. u xen.j b cöope 2 

OnopKna xpyßa c npo^oJiBHOn pyjieBoii xaroiij 

yicjraflKoä onopHOi xpyÖH, xopcnoHOM i\ aMopxn3a- 

xopOM, npas. h ,icb. 3-4 

T op m och oh öapanan, ciyimna KOJieca h kojicchhh 
TO paiOG, npas. h jiöb., b cöope 5 - 6 

Kapxep npHBo^Horo mapxuipa h nepeAHne KapAaHHBie 
BSuihif npae, h JicB. 7-9 

najien nOBOpOTHoro Kyiarca n jftexaAKa, npaii* n jebib 9 -10 










Taßjiimu 


P y ,ICB o H M C XaiT H 3 M B OOOpO TT Kn |) TOp | 1 y„TCBOrO M 0X3 HII3 >1 fl 11 
PyjieBOÄ MexaHTHM - otao.ibhbic AOTajui 12 

Pwrear py,7ieBOH kojohkh, Tara py.ieBon Tpaneipni IS 

Py^eBiur KOJiOHKa b eoope 14 

Py.icuoc mneco, no^inenHHK pyjieuoro ico.aeca, 

na n pa bji n iom an Tpy 6 a 15-17 

KopoÖKa ii ptiaar nepGiuioapsmui iiepe^aa, oöanuoBKa 
])yaeBoii kojiohkh 18 -19 

AcpSKaT&O» pyJTGBOM KOJIOHKH IT pM'SHl’ CllOßOflllOrO xo/iu 20 
MexaHKBM nepCKjnoaCHiia nepe^aa 21-24 

rpynna H 

3a^,HHH MOCT 

Ö ä a h h ß arj>or et b cö op c, n p tb . w a e b . 1 

OnopHaa Tpy6a c npo^oaiaioli pyjießofi TJirofi, 

npaiu h ,ien., b cÖope 2 

Önopnaa Tpy6a e upcuojiBHoä py.ieaofi tjii'oh, ya.jia^Koit 
OBOpHOft Tpy 6 BI j TOpCHOHOM H aMOpTH3aTOpOM, Ilpaa. H -'IG ii. 3-4 

Top mo3hoh napaoan, c rynnpa KOJieca ii kojicciUiTh 

TopMoa b eoope, npaB. h aGB, 5-0 

rpynna B 

T 0pM03 

r*iaBHHM TQpMOSHOH 1 

Kopoßna ypamiarraa w TopMotfipui iicah^i» n Tara 2 

Top M03HMO TpyÖOnpOBOABI II lUJiaHTH 3-(J 


TaOanua 


KoacoHMil to pisto 3 c t pooo m, ncpe^> t npan. ii acB. 7-8 

KoaecHBiä TopMQ^ 3aan,, npau. u .xeo« 0 

Top.M03iioii nnaimap - ot^cjilhbig ^cTaan 10 

P y^ÄOM TOp M 03 11-12 

EdJICCa II Ü1KHL1 13 


rpynna A 
Kyaosa 


ÖaKpBrrne Kyapsa b eöope 1 - 3 

By()>ep n £e ko parii b Haa pa m a 4-5 

ftnept öy^KH boahtcvui, npan. rr Jiep. 8-7 

OKHO^Bepit öy^Kii Boarrrcoa, npaiu n jmb. 8-9 

J [ BePHOK 3 AM 0 K 6 jAKll IIO AHT QA II, npaB. 11 JICB. 10-11 

EöKOimJl ^BCpB A 3 B aBTOMOOH.in O KJ 30 B 0 M 12 

Bo kob an ^uopB 603 exeKia KOMÖnniipoBajuioro 
a c ro m o 5 k;i ü , m a,ti 0,1 n rp a sktt < >10 a ra Töoyca 11 ca tu rr sip hoi o 
aBTöMo6jmn 13 

jy nc'pnon 3 TMok ajih ookoboh ABOpii 14 

3 a ah na AüopB B e6ope, aacreKJieiman, 11 an ah an abo|>l 
603 CTCK.i a 15 

^BCpHOH 33 MOK AJIil 33 AH 0 H ACOpH 16 

OllAOILLH ÖyAKII BOAIIT 033 17 

\ >0T|>OIiOC CTOKJIO j OTC K . lt O 3 HA 1 1 0Ü AJiO]>ll 11 CT01V- 3 E 

ookobbix ab cp eii 6yAKH boahtcah 18 


Tafciui^a 


Cxeiuio aa^Heli ^eepit n cTOKAa öoeübhx juepofi a,ih 

KOMÖllHIipOBaHHOrO aBTOMOOlIJEH IT M il.TOü TT Tp HHEHOrO 

aBTooyca ift 

Otciwio tba lieft Apepii cxeic-ia Ookohmx aaepeft u 

oüho noperopo akh a ji n cami raji hofo a btomoo h ti a 20 

PeaHHOBBie npo<f>Hjm u kobphick 21-22 

JlepeKpM'nie AiiiiraTeJin ii oöjmnoinca pyjioBüit kojiqhlh 2;»-24 

B Hy Tp e HHflfl OÖJIMIT (> BTC11 A JI fl CM H MTä p H ÖFO IT BTO M DOM 31 TI 

tt m a ji o ji iiTp a^KKoro a bto ft y ca 2 ft 

J\ exa jim a ji ji oft o ]> y f '\o b an u n c a h htb [ t h oro a btom oftw ji a 2 ft 

Tpynna E 

SanaJiLKLie cfönn, Kafteat ajttj aana-JiLHLix cbch h 
TTHA yKUHOHHBie KATy IHKH 1-2 

Tpexpipi'iaaüiHWfi itpepuBaTCJiß e icyjiaKou ü 

Benepafop xnna 4>EK 12 Bojibt, 220 Bütt 4-5 

üxapxep mna 4?EP 12 Bojilt, 0,8 J1C 

jl EFG 12 Bo'JibT 1 JIC ft-8 

Bcxa b 11 lt e c|i a p li , ocb e tu ch m e h o m c p hoi 'o 3 h a ica, m it i a tot uh tt 
ciirHaa, BBAHee ocbgiijchtig, rfiapa aaAHero xoah t 
eTön-cHTHaJi 0-11 

M oto p c r e tcjioo m HCTiixe ji m 12-13 

I.I{HTOK IIpHÖopoB H apM ilTJ pH 14-15 

KaöfiJin 16-18 

I J e3H TT OBLIC J TIA OTH HTeJI MT BIG B Xy .71 K 11 1 ft 

BaTepea 12 Rojilt, 5ft A/ X E 

12 Bojilt, 70 A/*L 2U 


Taoainja 

0 

3ji öKT f) m ec k u e ii f hi h a aucbchocth a^ n c an h iap i t oro 

am-OMGoiiaa 21 

Tpynna W 

OroiiJi7HHe gaa ABTirftTCJiii xmia 312 016 1 -3 

Kaftenii A^a Aoftauo^nioro oToimenioi cannTapnoro 
aiiTOMOÖHJm n MaAoampamiioro anxoftyca 4 

II IT CT] i y MCH I LI K 11 p IIH BAßCJKH OCTII ft - 8 

11 pOTTIBOCCJITTO'IH MC KÖ 3 MpLKH II HIIJJIK Jtflfl IICpnaTOK 0 





B lOOO 


M 


















1 



B lOOO 


(21 M 8X20 TGL 0-933 


3017 U 28669/11 


(6) M 10 DIN 934 

(6) 10 TGL 7403 


( 2 ) 3017 U 29356/04 


3011 1 30440/0- 


0 TGL 7403 
































J 



B lOOO 


C2) AM 10 s 115 AWE N 1721-10 K 


E2) M 10 TGL 0-934 m-5 S 


12) B 10 DIN 137 


E4) B 8 TGL 7403 


(4) M 8x35 TGL 0-933-8 G 


























-M 10 y \ kea DIM 7140? 


30? 1 10 181 19 

J5I.B B DIN 117 
<ä> M 8 X ^0 TGt 0^33-5 0 
Sjj j_9 x 25 TGL D 



) 






























309 110 112 02 


IKÄ 8321.1-100 (3) 


i 1 ‘ . 


M 8 TGL 0-934 (2) 


8 TGL 7403 (2) 


(2) 5m 6x18 DIN 7 


309 110 113 03 


(2) 5.3 TGL 0-125 


312 0 10 501 03 

A 8 DIN 137 (2) 

M 8x45 TGL 0-912 (2) 


(2) M 5x15 TGL 0-84 


B lOOO 


/ 


) 

























B lOOO 


t 


i 







} 03600 14 


T 03 614 OS 


Kolben, Zus. = Kolben + 3 Kolbenringe + Kolbenbolzen + 2 Skberungsringe 
^ (93 312 0 03 011 0- 


f33 D 16X11X63 Megu 73404 




M 30X1,5 Dl U 936 



0 

Kolben. Zui. 

Kalben 

Kolbenring 

1. Rep-Ausschlilf 

73,75 

312 ö 03 50? 14 

312003 010 12 

3120 03011 1- 


74,00 

312 0 03 502 24 

312 0 03 010 22 

312003011 I- 

3. 

74,50 

312 0 03 502 34 

312 0 03 010 32 

312 003 on 3- 

4. 

75,00 

312 0 03 502 44 

31200301042 

312 0 03 011 4- 

5, 

75,50 

312 0 03 502 54 

312 0 03 010 52 

312 0 03 011 5- 


309 

309 


(5) 


i 

I 





j 









































B lOOO 



















Haupf gruppen 





1 1 Motor Anlieferungszustand 
12 Vergaser, Kraftstoff Förderpumpe 

1 3 Luftfilter 

1 4 Lüfter mit Lagerung 
1 5 Kühlung 

1 6 Elektrische Anlage - Motor 
1 7 Triebwerkaufhängung 
1 8 Auspuffanlage 

19 Kraftstoffbehälter und -ieitung 

20 Heizung 

21 Kupplung 

22 Getriebe 

23 Seitengelenkwellen 

31 Boden und Motorabdeckung 

32 Lenkstodk, Lenkradschaltung, Lenkgestänge 

33 Fußbremse, Handbremse, Hauptbremszylinder und Leitungen, 
Fußkupplung mit Kupplungshauptzylinder und Leitungen 

34 Federung 

35 Vorder- und Hinterachse 

36 Öldruckbremse, Vorder- und Hinterrad 

37 Bereifung und Räder 

38 Anhängerkupplung mit Zughaken 


41 Stoßstange, vorn und hinten 

44 Instrumententafel und elektrische Ausrüstung Für Instrumen* 
tentafel 

47 Elektrische Ausrüstung 

48 Werkzeug 

49 Spezialwerkzeug 
55 Aufbauten 











A Kx 18 DIN 7603 Alu 


3015-30500/04 


0 50x60 DIN 73411 


(2) 9*430 


(3) M 10 DIN 493 


321 I 05 126 05 


(3) 312 0 02 005 04 


3011-30332/03 


(2) 6201 DIN 625 


(3) 312 0 02 002 04 


312 0 02 901 03 


3; 


n 

o- 

O 

O 





























I 

I 


I 

I 


I 


B lOOO 




6 TGL 0-934 m-5S 


(8) 6A TGL 0-125 


HO) M 6x15 TGL 0-933-5 D 





3014-29039)04 


3014-29044/04 


3014-29830/04 


(2) 3014-29843/04 


3014-29842/04 


3014 U 29840/04 


















































I 

I 



3031-31760/04 (2) 


3031 ü 31590/01 


3031 0 31594/01 


B lOOO 


















(6) M 6X 15 TGL 0-933 
























BIOOO 



(3) 1806100 



























B lOOO 


j 

I 




| 


I 

| 

I 



3021 - 28550/04 


3021 -27 453/05 


3021 - 28552/04 


3021-28548/04 


3021-27456/05 


3021 -28547/03 

3021-27445/04 


















































B lOOO 



75-02: 323/04 


M 8 TGL 0-934 5 5 


56-02:001/13 


75-02 347/04 


3033-28771/04 


FE 406-01113-05 

(2>A 12x16 DlN 7603 Cu o. Fe 


A 20x26 DIN 7603 AL 


75-80; 167/04 


75-02; 345/04 


75-02:317/04 


75-02:313/04 


75-02:222/04 


75-02 320/04 


75-02:321/04 


75-80 131/04 


75-06 328'04 

































B lOOO 


M 















































B 1000 


M 









































Pi 
















































I 

I 

I 



M 6 DIN 934 


M 6X20 TGL 0-933 


E 4133-16976 
_3033 Ü 26660/03 
A 8 DIN 91805 

M 5 DIN 439 
M 5X95 TGL 0-940 

M 5 DIN 439 
A 8 DIN 7J805 



,1 



































I ' 

1 ' 

'f 

l 

p 















B lOOO 

























































I 


! 



0 15*250 TGl 126$4 


0 25x180 TGL 12684 


3020-28625/05 


3020-28524/05 


0 15x340 TGL 12684 


3020 U 30529/03 


0 15x26Ü TGl 12684 


0 20 «130 TGL 12684 


3015-30435/03 


3015-31128/03 


3015 30432/04 


0 20x450 TGL 126B4 






B lOOO 
































B lOOO 




i 



3019 U 3QÖ32/G- 


3055-26430/00 


(4) AM 4x15 TQL 0 


'' 1_6.j 3055 U 20665/04 


30T9 U 2925?/Q- 
301 9 U 29250/0- 

































I 

i 

I 





3055-26010/05 


214-010000/04 


3019-26387/03. 


213 020.000/05 


3019-29060/04 


3055 U 26579)04 


213-010000/04 


3055-26423/04 


3055-27608103 


3055-28104/04 


3055-26298/04 


3055 U 25292/05 


BIOOO 



3019-30671/04 (31 
















































! 


B lOOO 



K 





































































B lOOO 


M 0 TGL 0-934 (2) 
























































B lOOO 




















B lOOO 





0902-101.004/05 


0902-103.020J04 


0902-103.013/05 


0902-102.022/04 


0902-107 002/03 


0902-102.023/04 


tö) AM 5x10 TGL 0-63-5 S 


0902-106.001/04 


0902-250.400/04 


0902-102.010123 


0902-107.001(01 


> 


(8) M 8 DIN 934 m - 5 S 







































I 






I 

I 


B lOOO 





(2) 3032-25354'Q5 


IKA Nf. 660013 


Q902-0D2.104/04 


0902-QQZ1QT/Q4 


0902-002.102/04 


0902-002.106/04 


0902-002.105/04 




















































B lOOO 


0902-002.015/04 



0902-002.300/01 



(3) 8j5 mm !il DIN 5401 
(33 0902-002,010/04 


(31 0902-002.011/04 


(4) M6X 


(2| 0902-002.012,04 


































B lOOO 



G 


5 




U2) a X 12 


10x1 DIN 471 


32 x 1,5 DIN 471 


0902-103.005/05 






















B lOOO 


BC 20 n 40 BVF-H 124 


f 20 DIN 9045 


47 * 1,75 DIN 472 


6204 DIN 625 


0902-103,021/05 


0902-mQoe;o5 


0902-103.007/04 



0902-103 017/05 

0902 103.010/05 

0902-103,014/04 

0902-103011/24 
UQ- Ring 10*16x4 

0902-103*010/4 

0902-103.009/04 

0902-103.016/05 

0902-103.006/03 

0902-103.023/02 

0902-103,002/03 








































I 



0902-103.002/03 


0902-004.005/04/14 


Q9Q2-1Q4.QQ1/02 


G902-Q01.Q00/04 


0902-104.310 14 


C2) 0902-004.006/04 


(2) 0902-004.010/04 


0902-104300/14 


0902-004.00?/04 


0902-004.012/04/14 


0902-004.002/03 


0902-004.009/03 


A 24 DIN 70952 


BIOOO 




26 »1.2 DIN «1 


\ 
































B lOOO 



8 




0902-105.006/03 


0902-105 002/02/12/2 2 


0902-1Ö6 004/03 


t2J 0902-005006/04 


0902-102.018... 021/04 


0902-106.002/04 


0902-001.000/04 


0902-103.003/03 


0902-005.310/04 


0902-105 002/03 


0902-006.003/04 


0902-007.004/03 


pVj 30x1,5 DIN 70852 

















































































BIOOO 




(2> 0902-102.005103 


0902-102.008104 


0902-102.007103 


(2) 16*1 DIN 471 


(2) 0902-102.026105 


(2) 0902-102.004/03 


0902-102.027105 


0902-105.005102112122 


(4) 1 DIN 177 


(8) M 10 x I > 20 Sk TGL 0-961 


0902-102.001102 


0902-102.003105 

0902-102.002/12/22132 
































B lOOO 


G 



( 2 ) 0902-102014/05 


t2) 0902-102.012/04 


0902-10201 Q/03 


C2)09 02-102 011/03 


(2130213 DIN 720 


(2) 090?-102.013/04 


0902-102.300/02 


(2) 0902-102.015/04 


(2) 0902-102.026/04 

























BIOOO 


V 



3034 Z 26016/02 


3034 I 26017/02 


A 5 TGL 0-127 


M 5 TGl 0-?34 


M 5 a 12 TGL 0-84 

1 x15 DIN 72571 






























B lOOO 


•• 
























B lOOO 




3034 U 30184/02 


3034-29509/04 


3034 U 27699/05 (2) 


3034-27696)05 


3034-26760/03 


3034-27563/13 


3034 U 26813/14 


■27877/05 


3031 -26136/05 (2) 


3034 U 27919/00 


3034 U 26774/12 


3034 U 26816/04 


3034-26643/04 


3034-25025/04 


3031-26641/05 


3034- 27070/22 


3034 


0-961 





























































BIOOO 





3034-29509/04 


3034 U 30184/02 


3034 U 29697/05 (2) 


3034-27696/05 


3034-27563/13 


3034 U 26813/14 


3031-26136/05 (2) 


3034 U 27920/00 


3034 ü 26775/12 


3034 U 26316/04 


3034-25025/04 


3034-26643/04 


3031-26641/05 


3034-27877/05 



3034- 27069/22 

































































I 

I 

I 


I 


! 


I 


B lOOO 



75-50:506)01 

M 10x25 TGL 

10 TGL 0-127 (6) 


I 




5»50 DIN 94 


M 8 « 15 TGL 


3035-29260)12 


M 27 »1,5 TGL 0-937 


55x1.5 DIN 70S52 


6 h S»32 TGL 0-7 (3) 


(5) 3035-29262)04 


A 85x105 BVF-N 4122 































B lOOO 


3035-25149/14 


5 h 6 n 32 TGL 0-? (3) 


(5) 3035-292621O4 


A 85x105 BVF-H 


15 TGL 0-63 (2) 


12) M 55» 1,5 DIN 






































'mß-, 




B1000 



3035-25149,14 


DIN 720 C2) 


3035-25069/03 


3023 U 25127/0- 


3023-29352/03 
3023-2881814 (2) 


3023 ü 28817/02 


L 


V 







p 

Ol 

,lr 

^T) 











































































B lOOO 


(2) 3?x 1,5 DIN 472 



3035-25223/14 2.7 


30 35-30437 /04 0,5 


3035-30433/04 0? 


3035-30439/04 0.1 


. ' 




3035-30194/04 













































B lOOO 


3035-30194/0« 



V 


10 



3035-30192/K 


3035-25223/14 2,7 


3035-30437/04 0,5 


3035-30438/04 0,2 


3035-30439/04 0,1 










































B lOOO 


001 - 200 . 011/04 


001 - 230 . 002 / 13 


39 205001 - 230 , 000/01 


V 






























lOOO 


(2 ) 001 -300.01 71 15 

(2) 001-300.008(14 

001 -230.00013 




001-300.007(03 


40^1.75 DIN 472 


30203 DIN 720 


001-300.015(05 


M 16x1.5 DIN 936-5 S 

































3032-29382)03 


3032-29334)02 


3032-2938! (03 


(4 ) 3031-29224(04 


3032-29332/02 


3032 U 26860(03 


»mmm 


3032 U 26862)03 


3032-29333)02 


3032 U 26061(03 


3032-28640)13 


B lOOO 










































B lOOO 


V 























BIOOO 



3032 U 27753/13 


3032 U 28500/04 


M 20 X 1,5 DIN 936 


(2) 3032-26021,05 


(2) 3032-26022/05 


3032-27312/02 























lOOO 

























B lOOO 


V 


18 



3032 U 25830/05 


3032 U 28504/04 


3032-26731/05 


3032 U 25736/14 


3032-25831/15 


3032-25739/05 


3032 U 28481/04 


3032-25473/05 


6 in 6x20 TGL 0-7 


3032 U 26494/03 


3032 U 28459/04 


3032-25832/05 


3032-25833/05 


M 6 DIN 934 


j 12.5 DIN 6797 


3032-25834/05 






























3032 U 25619/04 


3032-25835/04 AWE 309 113 811 04 


bz*. 3032-2583504 AWE 309 113 924 04 


3032 ü 28481/04 AWE 309 113 960 24 


3032 U 28483/04 AWE 309 113 970 24 


3032-25775/05 AWE 309113 82104 


(2) 3032-25817/05 


(2) 3032-27945/04 


3032-25811/0 


3032 U 28526/13 AWE 309 113 860 03 


B lOOO 





























3032 U 25841/03 


(2) 3032-28787/05 


3032”25848/05 


3032-25849/05 


3032 ü 28?85/04 


8 3* 1650 DIN 7198? 


3033 U 25850/05 


(213033 U 25853/05 


\ 


B lOOO 



i 

























I 


B 1000 



7 * 1 2 TGL 0-1473 



(2) 3032-25877/05 


(2) 3032-25878/04 


3032-25876/05 


3032 U 29537/03 


W> 3O32-25379/05 


(2) B 10 DIN 71805 


3032-29541/05 


3032-25058/05 


3032-25732/04 


3032 U 29536 03 


3032-28436/03 


3032-30345/13 


3032 U 26435/04 


3032-25354/05 



i 


\ 
















































BIOOO 


§ 


»24 TGL 0-1471 
PJN 137 
» 8 DIN ?1 BQ3 


3032-25435/05 biw 


3032-29535/04 


3032-25354/05 


3032-26440/04 


A 12 DIN 127 


M 12x 1j5 DIN 936 


3032 U 29540/05 
3032 U 29553/04 

























ffl 3032-28473/05 


3032-28681/OS 


3032-29546/04 


BIOOO 


B16 DIN 13? 



(2) 3032-29548/04 


AM 8x1 DIN 3402 























(6) 2*12 DIN 94 


(6) 8,4 DIN 933 


(6) 8 h 11 * 22 * 19 TGL 0-1434 5 S 


3032 U 29551/03 



3032 U 29549/03 


B 16 DIN 137 




3032 U 30344/13 




3032 U 30346/Q3 


(2) M 8 DIN 934 



12) 3032-25444/04 

















































B lOOO 


3034 Z 275*6/02 

























B lOOO 




3034 U 26844/11 


3034 U 26843/11 

















3034- 27070122 


3034-25025/04 


3034- 26760 103 


3034 U 26816/04 


3034 ü 26774)12 


3034-27563(13 


3034 U 26813(14 


3034-27877105 


3034 U 26843/11 


3034 U 30184/02 


3034-29509)04 


3034 U 27697 05 j (2) 


3034-27696/05 


3031 -26136/05 C21 


3034-26643/04 


3031-26641/05 


B 1000 












































































3034-27069 122 


3034-25025/04 


3034-26761/03 


3034 U 26775/12 


303.4-27563/13 


3034 U 26613/14 


3034-27877/05 


3034 U 26844 /11 


3034 U 30164/02 


3034-29509/04 


3034-27696/05 


3031-2 6136/05(2? 


3034-26643/04 


3031-26641/05 


B lOOO 






























































B1000 H 

_ M . - — — _ 
















































B lOOO 


75-50; 507/01 

A 85x105 BVF N ■ 4122 
3035-29261 f03 

3035-25149/14 _ 

M 55xi,5 DIN 70652 (2) 
M 27» 1,5 TGL 0-937 

M 8x15 TGL 0-63 (2) 


3035-25170/03 

■3035-25169/04 

3035-25166/03 
30207 DIN 720 (2) 
3035-25149/04 









































B 1000 






75-06 : 335/04 
A 20 x 24 DIN 7603 AI. 
75-60: 112/04 


75-06:314/04 


75-06 : 336/04 


75-06 :337/04 












































B lOOO 



3033-27564/04 


3033-25322/12 


3033-28126/03 


75-06:343/04 


M 8 TGL Q-934 5 S 

3055-27611/05 


75-75 1 138/04 


M 8X35 TGL 0-931-8 G 


A 8 TGL 7403 


M 8 TGL 0-934-5 S 


3033 U 26242/04 


3033 LT 25339/03 


F 4133-17916 


CM 8X1 


75-75 : 170/13 


A 8 TGL 7403 


M 8X35 TGL 0-931 -8 G 


3033-28127/04 


1Ü P 5 DIN 433 


D!N 3403 










































B lOOO 



EE 12»300 TGL 39-299 



EE 12 x 300 TGL 39-299 






























B 










































BIOOO 



B 




C TGL 39-226 


8*25 TGL 0-931 


FE 406-03:115-05 



























B lOOO 




) ’ 1 ' J! * - fct 

^ 1 ' 

. I 



C TGL 39-226 









































B lOOO 





(2) 75-50: 583j'03 


(2) 75-50: 570/03 


75-46:564)0/. 


75-30.103/03 


75-50,625,'03 r. 


75-50:528/14 


75-50.561/02 


75-50.539)04 


(2) 75-50.525/04 


75-50.559)13 


(2) 75-50569/03 


(2) 75-50.598/04 


(4) 75-50.557/04 


(2) 75-50.582/04 


(6) B 6 TGL 7403 




I 























































B lOOO 



B 



75-50.628/02 


75-50624/03 


75-48:564/04 


75-30.102/03 


(2) 75-50.583/03 


(2) 75-50.570/13 


75-50:523/14 


(2) 75-50:525/04 


75-30.102/13 


75-50.539/04 


75-50:558/13 


(2) 75-50:569/03 


(2) 75-50:621/04 


(2) 75-50.582/04 


(4) 75-50.557/04 


75-85:200/13 
























































B lOOO 



LR 243 V5-50 : 565/02 

















































I E. 406-03.0^-04 


FE 406-03.037-05 


M 8 * 37 TGL 3?-22? 


FE 406-03.1DÖ 04 


* 































B 



3033 U 28744122 


3033 Z 27297)02 


12) F 4133-17916 


B lOOO 



1 
































i 




3033-25997(04 


3020-29674(04, 


3020-29675(04 




3033-26922(22 


3033 U 27 298(03 


91 3033-27309(04 


«) 3033-27307(04 


3033-27304/013 


3033-27310(04 


3033;29155(04 


(3) 3033-27306/04 


3033-27308(04 


B lOOO 








































































B 1000 


B 




3037 U 25646 / 1- 


3037-25653/0- 


A 14 DIN 74361 


40 MS DIN 7777 


35 TGL 10521 
TGL 39-273 j 
DIN 13/029 




































' 




3009 I 31871/0- 


B lOOO 


I 

















B lOOO 



3009 Z 31892/0- 

















B 1000 


A 











- : - /Vj 


'■ \ V- - - 


3009 Z 30979/0 




















(2) 6,4 TGL O-125-St 


(2) 3041-26790/04 


E 4347-60237 


3041 U 27901/0- 


3041 U 27902/0- 


(2) 3041 -26059/04 


(14) 10,5 TGL 0-125-St 


(4) 8,4 TGL 0-125-St 


(4) B 8 TGL 0-127 


0127 (14> 


M 10X20 TGL 0-933-50 
M 8X15 TGL 0-933-5 D 


B lOOO 
































































I 








B lOOO 






(7) AM 4/10 TGl 0-91 


(2) M 6X2Ü TGL 0-933 


3055 U 25379 10 


(10) 3055 u 26665/04 


3055-31465,0 


3055-28409/04 


(?) AM 4 X 12 TGL Ü-?987 


(2) M 6 X15 TGL 0-933 


f2) 6,4 TGL 0-125 


(2> Ü 6 TGL 7403 


(2) B 6 TGL 7403 


(2) M 6 TGL 0-555 


C4J 6,4 TGL 0-125 


3055 U 30680/01 


3055 U 30626/03 


3055-30536,04 1 


3055-30537/04 1,5 


3055 Z 30609/0 


<23 3055-28951 '04 


3055 U 27342 03 


(2) AM 6 PfN 3403 


T12) AM 8 X 15 TGL 0-7987-4 S 



/ 


























































































7 


ft 



3055 U 25390/10 


(?) AM 4x12 TGL 0-7987 


i'l) M 6x15 TGL 0-933 


(2) B6 TGL 7403 


(4) 5/. TGI. 0-125 


r| ; i i jiäi ' = *' F 




3055 U 30679/01 


3055-30536/04 1 


3055 U 30627/03 


3055-30537/04 1 


3055 1 30610/0 


3055 U 27334/0 


3055 U 27343/03 


m 3055-28951/04 


(12) AM 8m 15 TGL 0-79B7-4 S 


B lOOO 


(?) AM 4x10 TGL 0-91 
(2) M 6 »20 TGL 0-933 

(10) 305S U 28665)04 

3055-28409(04 


3055-31455/0- 


3055 U 309?6/01 



























































B lOOO 



95105-61 lQ16/2S 


95 105-60:032'24 











































B 1000 




4/1 K J 
_£5j 05 -60: 032124 


95105 -60:132/24 




r 


ti» 


67 . 105 - 52 : 124/1 { 4 ) 





























































G 6964.4 


3055-26900/04 


G 5969.5 


3055-26223)04 


3055-26900/04 


G 3364.5 


G 6049.5 


G 5946.5 


G 6050.5 


G 5945.5 


G 5944.4 


5399.5 


B lOOO 
































































B lOOO 


3055-26900/04 


G 2640.5 


G 1111.5 


t3) AM 5 »10 TGL 


(3) B 5 TGL 7403 


(3) 5,3 TGL 0-125 




(4) B 5 TGL 7403 


M 5 TGL 0-934 


M 5x15 TGL 0-933 1.5x8 TGL 0-94 

i JO 

M 5 TGL 0-934 6,4 TGL 0-125 / 


























































3055“30538/04 1 mm 


3055 U 26468/03 


3055-30540/04 1 mm 


3055“30541/04 1,5 


(2) 3055-28951/04 


3055 Ü 26479/03 


(K) AM 8X15 TGt 0-7987^4 S 


3055 U 27361/01 


3055 Z 30611/0“ 







































































































































































































B lOOO 



3055 7 29517/01 


3055-30536 1 mm 


3055-30539 1,5 mm 


3055-30541/04 1,5 mm 


3055 U 25422/03 


5 TGi. 0798? 


U 264Ü503 


(2) AM 6 DIN 3403 


£2) 3055-23951/04 






















































































B lOOO 




3055 U 25236/04 


3055-25235, r 04 


3020-29652/04 


3055-26900/04 


3055-26426/03 


3055-25255/04 


C 59205 


3055-26949/04 


G 3364.5 


G 5943,3 


F 252-14219 


G 6049.5 


G 5945,5 


FG 5944.4 


G 5969,5 


G 5946,5 


G 5942.3 


G 6050.5 


G 6048.5 





























































BIOOO 




sss 


3Q55-30&i8i'04 1 imn 


3055-30539/04 1,5 mm 


3055 U 26487/03 


(4> AM 6 k 25 TGL 0-7987-4 5 


3055-30540/04 1 mm 


3055-3054 1 /04 1,5 mm 


(2) AM 6 DIN 3403 


(2> 3055-28951/04 ^ 


3055 U 25478/03 


Ü0) AM 8x15 TGL 0-7987-4 S 


(2) 3055-25784/04 


3055-25782/03 


(2) 3055-25785/04 


3055 Z 3060B/D- 


3055 U 26907/00 


{0) AM 5x15 TGL 0-7987-4 5 




















































B lOOO 





3055 U 25236/04 


3055-25235/04 


3055-26900i'04 


3055-28953/04 


3020-29652/04 


G 5993.5 


G 5946.5 


(2) M 6X20 TGL 0-912-ß G 


G 6050.5 


3055-26949/04 


G 5943.3 


G 6049.5 


G 5945.5 


G 5993.5 


FG 5944.4 


G 6048.5 


G 5969.5 


G 5399.5 


83055-27995/03 


A 5 TGL 0-6797 


G 5920.5 


(4)4,3 TGL 0-125 


(4) B 4 TGL 7403 


(4) AM 4X10 TGL 0 


G 5942.3 
































































B lOOO 






B lOOO 




3055-25345/01 


































































m 3055-28168/04 


{2) 3055-28167'04 


(2) 3055-30399/05 


3055 1)20422/03 


3055-3QOt)p,'03 


(2) 3055-28395, r 05 




3055-28414/03 


3055 U 20156/02 


3055-26424/04 


3055-28415/03 


3055 ü 23423/03 


£2) 3055 L! 28154/04 


3055-2 79B!, 1 04 


B lOOO 







<3) 3055-28827/03 


r 







































B 1000 



3055 - 26247/04 


3055-27562/04 


3055-28638/04 


3055-27359/04 


3055-27981/04 


3055-28424/04 




3031 -29026/05 3055-30958/05 




































B lOOO 









































































































3031-30066^ 


3031 U 3002e.'01 


3G31 U 30068/04 


rV . ^ 


3019-30671/0 


3031 U 30060/01 


(2) 3031 U 30321/04 


3031 -30067/04 


B 1000 


(2) M 4x10 TGL 0-84 

3031 -29606 03 

3055-27608/03 


(3) AM 5X 10 TGL 0-7985 











































B 1000 






(4> 5,3 DIN 125 


(4) M 5 x IQ TGL 0-933 


3031 U 27675/02 


3032*27607/05 















































3055 ü 30195/03 
3055 U 31099/03 


3055 U 


31106/03 


LI 30916/03 


BIOOO 


L 

















3055 U 28339/03 




3Q55-3G7U3/G4 


3055-28319/04 


304? Ü 31018J04 

3047-29869/03 


3047-30498/04 

3020-30499/04 


BIOOO 



























BIOOO 


















(3) 8352.1/2 


3016 U 28322/0 


0501 76-0 


6,5X8 A FEKN 4?4 C3) 


8356.2-000:5(3) 


3016-31235/03(3) 


3016 U 29948/03 


3016-28326/05 


013925-1(3) 


8825.1/1 (3) 


B 1000 















































1000 






A 4X8 DIN 7603 


4 (AWE) 























































B lOOO 


M G * 25 TGL 0-933 


SQQ 1.4/1-000 : 6 
8001.5-130 



























B lOOO 




8002.22-21 D 


3x5 TGL 9499 

8001.4- 200:8 

6001.4- 200 :2 


8001.4 1-100:6 


■411-100:1/1 


, 21 / 1-110 


: 6;1 


FEK 12V 220W 


( 2 > 


8001.4 1-000:1 


311 007 001 04 


B 12 TGL 0-12? 

M 12* 1,5 DIN 936 


6202 DIN 625 O < 2 ) 


AM 10x15 TGL 0-63(2) 


} 












































































OS E 65.05 
08 f 65,05-6 


OS E 65.04“ 1 


06 F 65.01 -13 
06 C 65.01 “1 


08 F 65.02-6 


08 F 65.02-11 


06-6502 U 4 
3*20 DIN 1471 


F 65 01-11 


OS F 65.01-12 


EGS 

1PS 12V 


F 65.01 -25 


14) 06 F 65,01-2 


[4) 08-65.01 -34 


1,5*20 DIN 94 


8 





00 F 65.04-2 




















































B lOOO 


E 





3047-27788/02 


3047 Ü 25542 03 


3047-25543 10- 


D TGL 


C TGL 71 


8620.3/2 


3047-30705/0- 


-13-4 


V 15 W DIN 72601 























































3047-30501/04 (3> 


3047 U 26803/04 


vollsr. 


3047-30621/0 


3047-26884/0 


TGL 10833 


3047-25569/0 


3047-27470/04 


3047-27469/04 


lOOO 



( 2 ) 


6521.1-000: 1 





































B lOOO 



E 




3047-29763/04 


M 5x15 TGL 0-91 (2) 

MEWAS 06 A 

MEWAS 06 B (2) 


8520.3/1 


3047-26799/01 


(2) E 12 V 5 W - s 8 - TGL 10833 


B 4.2x13 TGL 0-7972 


8520.3/1-1 : 1 


3047-26800/01 


M 6x40 TGL 0-7987 f4) 

B 12 V 15 W - BA 15 s TGL 1 Q833i(3> 


E 12 V 5 W-sS-TGL 10333 


8838-101 


M 3x3.5 TGL 0-85 


6520.3/1-2 





















































0,2 FER5 321 


3746 . 12-1 


(2) 10,2 jt 16 x1,5 FERS 323 PVC 


(4J 6,2 *16*1 FERS 323 PVC 


(4) 8746.8-0 : 12 


6.4 TGL 0 125 


M 6 TGL Ö-555 


















































BIOOO 



I 












8630.4 


505.01 -000.03 m 


BMQN 20802 (6J 


8820101 


3044-29310/04 


86204/1 


85624 


B lOOO 


3044 U 26078,02 


3044-28522/04 


3044-28521/04 


AM 4k 12 TGL 0-7965 (4) 


3044-25457/04 


M 5x10 TGL 0-04 (4) 


3047-29268/03 
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E 













B lOOO 
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B 1000 
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3047-27802/02 

■:.... 

3047-29266/0- 56 EAh) 

3047-31092/0 (70 Ah) 


3047 ü 31520/03 


8 TGL 7403 ^ 


\ M 8 TGL 0-934 




M 8x 12 TGL 0-934 


3047-28796/04 

Typ 5023 

3047-2B795/04 


Typ 5022 




12) 3047-27824/05 


U 31S27/03 



3046 U 31631/04 


3048-27197/0- 


3048-31732/03 


































B lOOO 




3Q47-3PB03/Q- 

S838.101 


8836.101/7 


8äQ02 


3047-30853(04 



































o 








































3020 U 29667/Ü 


3020 - 31014/01 


3020-31137/0' 


A 3x1 DIN 12665 


3020-29643/04 


3020 U 29641/03 


(2) 3020-29500/04 


3020 U 29529/02 


[2) 6.4 TGL 0-125 


£2) M 6 TGL 0-934*5 S 


3020 U 29528/02 


(2) M 6 TGL 0-934-5 S 


3020 U 29673/04 


3020-29651 /03 


(2) 3020-29642/04 


(2) AM 6 DIN 439-4 D 


(2) 6,4 TGL 0-125 


£2) 3020-29693/04 


3020 ü 29689/04 


3020 U 30232/04 


(2) 3020-29650/04 


£ 7 ) 3020 - 29652/04 


£ 2 ) 3020 - 29649/04 


B lOOO 












































B lOOO 


W 



3020-28626.04 


<3> 3020-29672/04 


3020-28626/04 


3020 U 29680.04 


3020 U 29662/03 


3047 U 30762/04 


(2) 3020-29663/04 
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) 



HL 45/1-5 B833.1/' 


3048 U 2BB03/04 




3G4B-2739B/Ü- 


4U8-24982 


304B U 26201/0 


3Ü4B U 25781/0- 


B lOOO 

























B lOOO 


W 







3045-28805/0- 


£ 4148”18127 
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(2) AM öx 15 TGL 


(2) 3055-26312/05 


3055 U 2931B/Q3 


12) 6£ DIN 125-St 


3055 ü 29314/03 


C2> 3Ü55-292B?/05 


304Ö U 26964/01 


lOOO 



























3048 U 31751/04 


DIN 14470 


Ded&ranseil ERSE fLA 


3048 ü 31078/Q2 




B lOOO 

















B lOOO 









3044 U 30243/04 



































































